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Titolo: 

Progetto di una rete combinatories 
Argomento: 

Costruzione della tabella di verito e verifico sperimentole. 

Rif erimenti teorici: 

Porte logiche e relative tabelle di verito, circuiti integroti. 

Strumentazione: 

• Uno piastro sperimentole (Bread-Board]; 

• DigiLab; 

Elenco componenti utilizzati: 

• 3Resitenzeda10kQ; 

• 1Resistenzada270Q; 

• LED; 

• CHIP 7408 — > 4 porte AND a 2 ingressi ; 

• CHIP 7432 — > 4 porte OR a 2 ingressi; 

• CHIP 7404 — > 6 porte NOT a 1 ingresso; 

• DIP SWITCH (D.S -3]; 



Schema Elettrico: 



VGG 
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Piedinatura componenti attivi: 
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Descrizione della misura: 

1 . Montare il circuito con tutti i suoi componenti sulla breadboard con il relativo 
cobloggio di corrente e terra. 

2. Simulare il circuito sul MultiSim; 

3. Posizionare la breadboard sul DigiLab; 

4. Collegare il filo della corrente il filo della terra con gli appositi fori sul DigiLab ; 

5. Confermare, secondo la tabella di verito riportata, se il LED si accende o meno, 
tenendo in considerazione che 1 = OFF e O = ON; 



Tabelle delle misure rilevate e grafici: 
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Conclusioni: 

Una porta logica e un circuito digitale in grado di implementare una particolare operazione 
logica di una o piu variabili booleane. 

Con questa esercitazione, abbiamo verificato la tabella di verita mediante un LED. 
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